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Editorial 


Carlos Augusto Moreira Júnior. Universidade Federal do Paraná - UFPR, Curitiba, PR, Brasil. moreiraretinaQgmail.com 


A revista eOftalmo está fazendo todos os esforços para aprimorar seu processo editorial e 
ganhar a indexação necessária. Com a inestimável ajuda e colaboração da atual diretoria do CBO 
estamos fazendo progressos importantes nesse sentido. Já no próximo número a revista apresentará 
renovações significativas. O sistema de submissão de artigos será o ScholarOne, que é o sistema mais 
avançado na área de publicações cientificas. Além disso, teremos um novo site, mais compreensível, 
com melhor estética e de uso mais fácil. 


Portanto, colega, envie seus artigos, estimule seus pares a publicar e mostrar a pujança da 
oftalmologia brasileira na área cientifica. Nós, da eOftalmo estamos esperando por seu artigo, seja de 
revisão, relato de casos clínicos ou vídeos cirúrgicos, que podem contribuir com a disseminação da 
informação científica entre todos os oftalmologistas brasileiros. Lembre que a eOftalmo, por ser uma 
revista inteiramente digital, pode receber todos os tipos de mídia em seu artigo a ser publicado, tendo 
poucas restrições quanto ao número de figuras e outras formas de apresentação de seu trabalho 
cientifico. 


Estamos aguardando sua contribuição. 
Atenciosamente, 


Carlos Moreira Jr. 
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